

La “ VERY-BEST ” 

N” 12 


Cet appareil comme les précédents est livré sur demande pour fonctionner 

par canalisation. 

(Voir détail page \o) 

Ua “ VERY-BEST ” N° 23 


Modèle à pied en bronze fondu, recommandé pour bureaux, salles 
de lecture, restaurants, etc., en tubes striés et bronze fondu, gazéi- 
flcateur à lumière réglable. 


Contenance : 2 litres. 


Durée d'éclairage : 36 heures. 


Mêmes modèle, contenance et dimension que le n» 8, 
mais avec rinceaux en bronze fondu, plus décoratifs. 
Décor : Nickelé ou bronzé poli. 

Durée d’éclairage : 18 heures. 

Lampe complète avec 2 manchons 

PRIX Net, Fr s 22 » 

Avec récipient 2 litres, plus-value — — 1 90 

— nouveau gazéificateur à lu- 

mière réglable — — 1 » 

— abat-jour, véritable céladon 

vert opale ou blanc opale 
Orné de franges perles cris- 
tal semblable à celui du mo- 
dèle n° 13, plus-value. . . — — 3 » 

— abat-jour aluminium poli et 

franges cristal même mo- 
dèle que len" 13. plus-value — — 3 » 

— abat-jour aluminium poli or- 

dinaire, petit modèle. . . — — 1 50 

— abat-jour aluminium poli or- 

dinaire, grand modèle . . — — 2 10 


Décqr : Genre bronze d’ameublement, 
abat-jour, céladon vert opale ou blanc opale, 
avec franges cristal véritable. 


Hauteur de la lumière pouvant 'varier 

de 25 à 45 c m. 


PRIX : 

Lampe complète avec 2 manchons 



Net 


Frs 42 » 



